CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 





2 FASE - 19º RODADA 


Unión Santa Fé 
31/10/2027 ds 15:45 


A tiernón Mostróngelo 
O estádio 15 de abrit (Ciudad de Santa Fe) 


Mauro Luna Diale +) 
Imanol Machuca 


Emanuel Brítez & 
E.Roldán & 


Federico Vera & 


Mauro Luna Diale 


Juan Manuel García +) 


Rosario Central 


b Michael Covea 


13) Marco Ruben 


Gino Infantino 
DD Ricardo Garay 


%D Julio Leonardo Luques 


1 Damián Martínez 


Nicolas Ferreyra 


Ls Estatísticas 


Unión Santa Fé 
“7 
241 


68 


Unión Santa Fé 


25, Sebastián Moyano 
2. Franco Calderon 
3. Gastón Corvalán (o) 
416, Federico Vera & 
28. Juan Portillo 
8. E Roldán & 
415, Gaston Gonzalez 
430. Juan Nardoni 
4 39, Imanol Machuca 
4, Fernando Márqu: 
23, Mauro Luna Dial 


as, Federico Bonansea 
117. Brian Blasi 
118. Nicolás Pefiailillo 
1/22 Emanuel Brítez & 
28. Daniel Juáre 
31. Máximo Ceratto 
32. Marco Bognino 
1 11. Juan Manuel Garcia 4 
20. Nicolás Cordero 
27. Nicolás Blandi 
134.K Zenon 
37. L Esquivel 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 


Banco de Reservas 


Rosario Central 
E 


282 


Rosario Central 


19. Jorge Broun 
3. Lautaro Emanuel Blanco 
Ja Damián Martinez & 
32, Facundo Almada 
das, Ricardo Garay & 
Yo. Leandro Desábato 
his. Francesco Lo Celso 
27. Gino Infantino & 
4,30. Michael Covea 
9. Marco Ruben (c) (3 
28. Lucas Gamba 


12. Juan Pablo Romero 
12 Nicolas Ferreyra 
44. Fernando lván Rodríguez 
18 Diego Zabala 
f/11. Luciano Ismael Ferreyra 
f14. R Sangiovani 
f 41. Julio Leonardo Luques & 


23. Ignacio Russo Cordero 
29. Luca Leovino Martinez Dupuy 





